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RESUMEN 


Se describe una especie nueva del género Microcotyle de la subfamilia Microcotylinae Mon- 
ticelli, 1892, obtenida en las branquias de un pez de la familia Gerridae, Eucinostomus ar- 
genteus (Baird and Girard, 1854) procedente de la “Ilha do Governador, Baia de Guanabara, 
Rio de Janeiro, Brasil”, que se distingue de las especies conocidas, por el gran desarrollo 
del atrio genital con aspecto acetabuliforme. 
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ABSTRACT 


A new Microcotylinae parasite from the gills of Eucinostomus argenteus (Gerridae) from 
“Baía de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil”, is described. The new species is characteri- 
zed by the great development of the genital atrium with acetabuliform aspect. 
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INTRODUCCION 


Mamaev (1986) publicó una revisión enlistada de la Familia Microcotylidae Tas- 
chenberg, 1879, no aceptando el genero Paramicrocotyle que Caballero y Bravo (1972) 
crearon para las 18 especies de Microcotyle que presentan el atrio genita! con nume- 
rosas espinitas atriales y la presencia de dos bolsas vitelovaginales en donde desem- 
bocan las vitelógenas. Para definir la situación del genero Microcotyle se necesitará 
hacer una revisión profunda de las estructuras anatómicas mencionadas, en cada 
una de las especies. 

En este escrito se acepta provisionalmente el criterio de Mamaev (1986) que dá 
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validez a 48 especies en el genero Microcotyle y se describe una especie nueva pro- 
cedente de la costa atlantica de Brasil. 


MATERIALES Y METODOS 


De 7 ejemplares de Eucinostomus argenteus analizados en agosto y septiembre 
de 1986, uno encontrabase parasitado en las branquias con dos especimenes de mo- 
nogeneos. Los peces fueron obtenidos con los pescadores de la “Ilha do Governa- 
dor, Baía de Guanabara, Río de Janeiro”. 

Los parásitos fueron fijados en formalina al 5%, teñidos con Carmín de Lange- 
ron, transparentados con creosota del Haya y montados en Bálsamo del Canadá. 
Las medidas se presentan en milímetros y los esquemas fueron hechos con el auxilio 
de la cámara clara. 


RESULTADOS 


Microcotyle guanabarensis sp. nov. 
(Figs. 1-5) 


Localización: Filamentos branquiales. 

Huésped: Eucinostomus argenteus (Bair 8 Girard, 1854), “carapicu”, Gerridae. 

Localidad: Ilha do Governador, Baia de Guanabara, RIO DE JANEIRO: BRA- 
SIL, Holotipo No. 243-18 y paratipo No. 243-19 depositados en la Colección Hel- 
mintológica del Instituto de Biologia de la Universidad Nacional Autónoma 
de Mĉxico. 


Descripción: Cuerpo esbelto (Fig. 1), de extremos aguzados y de paredes delga- 
das, con un engrosamiento musculoso acetabuliforme que engloba al atrio genital. 
Longitud total de 2.688 a 3.120; anchura en la zona anterior al atrio genital, de 0.070 
a 0.080 y a nivel de la zona ovarica de 0.336 a 0.360. El opistohaptor terminal, sinuo- 
so, simétrico, con una longitud de 1.008 a 1.104; amplio en su inicio, de 0.384 a 0.672 
de ancho, pero angostándose hasta llegar a tener una anchura de 0.031 a 0.046; los 
bordes laterales tienden a encontrarse uno con el otro; el número de pinzas es igual 
para cada lado, fluctuando entre 60 a 70 en cada lado, iguales en forma pero diferen- 
tes en tamaño; las situadas en el extremo terminal del opistohaptor miden de 0.021 
a 0,022 de diámetro anteroposterior por 0.027 a 0.028 de diámetro transversal; las 
cercanas al inicio del opistohaptor miden 0.028 de diámetro anteroposterior por 0.040 
a 0.046 el transversal; el armazón esclerosado es del tipo microcotilido (Fig. 2) de 
paredes y escleritos delgados. 

El extremo anterior es angosto, la abertura oral amplia (Fig. 4) con las ventosas 
orales de paredes musculosas; miden de diámetro anteroposterior 0.015 a 0.019 por 
0.025 a 0.031 de diámetro transversal; faringe ovoide, poco musculosa, de 0.025 a 
0.031 de largo por 0.022 a 0.030 de ancho; esófago corto, de paredes poco visible; 
mide de 0.028 a 0.034 de largo; la bifurcación cecal se inicia después de la estructura 
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atrial acetabuliforme; dista del extremo anterior del cuerpo de 0.077 a 0.087, las ra- 
mas cecales presentan ramificaciones dendriticas extra e intercecales y penetran po- 
co ramificadas hasta el primer cuarto de la longitud del opistohaptor. 

El aparato masculino está representado por 11 a 12 testículos post-ováricos, ocu- 
pando la zona intercecal cercana a la zona preopistohaptoral; testículos grandes y 
ligeramente lobados; el conducto deferente es poco visible, de paredes delgadas y 
recorrido sinuoso, con desembocadura directa en el atrio genital; este órgano está 
muy desarrollado, mide de diámetro anteroposterior de 0.130 a 0.143 por 0,115 a 
0.155 de diámetro transversal (Fig. 5), con paredes musculosas tan gruesas que lo 
hacen sobresalir de las paredes laterales del cuerpo, dándole aspecto de acetábulo; 
abertura genital hacia su zona central; en la desembocadura del conducto deferente 
por su extremo posterior se constituye un conducto corto armado a cada lado por 
10 a 11 espinitas más o menos triangulares; después, el atrio tiende a evaginarse 
a cada lado sin formar paredes definidas, pero tapizadas de múltiples espinitas se- 
mejantes a las anteriores, se continúa sin delimitaciones con la cavidad que va a de- 
sembocar en el poro genital, que es la porción más gruesa y musculosa, tapizada 
también de gran cantidad de espinitas del mismo aspecto que las anteriores y distri- 
buidas sin orden determinado; la abertura genital es ventral al atrio, postbifurcal e 
inerme, tiene de diametro anteroposterior 0.016 a 0.028 por 0.015 a 0.016 de diáme- 
tro transversal y dista del extremo anterior del cuerpo de 0.161 a 0,177. 

El aparato femenino es del tipo microcotílido; el ovario ocupa la zona pretesticu- 
lar intercecal derecha, del tercer cuarto de la longitud del cuerpo; el receptáculo vi- 
telino tiene la forma de "У" de ramas bastante largas, en especial las dos anteriores 
que se inician casi a la altura de la vagina. Los folículos vitelinos siguen a las ramas 
cecales, iniciándose un poco después del atrio genital y los posteriores tienden a con- 
fundirse los de un lado con los del otro, pero al penetrar en el opistohaptor, se sepa- 
ran y entran siguiendo a las ramas cecales escaseando hasta desaparecer después 
del primer cuarto de la longitud del opistohaptor. 

Poro vaginal inerme, medio dorsal, poco diferenciado, dista del extremo anterior 
del cuerpo de 0.313 a 0.375 y del poro genital de 0.129 a 0.209; es posterior al atrio 
genital y a los primeros folículos vitelinos. Huevos fusiformes, operculados, con un 
filamento en cada polo, siendo el de la zona opercular, enmarañado en su extremo 
terminal (Fig. 3) y el del extremo contrario es muy corto; sin considerar los filamen- 
tos los huevos miden de 0.186 a 0.192 de largo por 0.065 a 0.071 de ancho. 

Discusión: Se revisaron en el género Microcotyle todas las especies que pre- 
sentan atrio genital musculoso y armado con un número indeterminado de espinitas 
subiguales y se encontró que las especies que más se asemejan a M. guanabarensis sp. 
nov. son las descritas por Dillon y Hargis (1965): M. nemadactylus y M. neozealani- 
cus porque las tres presentan el atrio genital musculoso armado con espinitas; la 
conformación del complejo femenino es semejante, así como por tener un corto nú- 
mero de testículos; pero en cuanto a la talla, son semejantes en longitud, aunque 
no en anchura, ya que en M. guanabarensis es menor, en especial la zona anterior al 
atrio genital; las ventosas orales son de menor talla, sin distinguirse las papilas que 
bordean la abertura; el opistohaptor es más largo y más aguzado en M. guanabaren- 
sís sp. nov., con mayor número de pinzas y de menor tamaño; varía la forma del 
atrio genital y la distribución de las espinitas atriales, además de ser más pequeñas, 
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Fig. 1 M. guanabarensis sp. nov. Vista ventral, (Tipo). 
Figs. 2-5. 2. Pinzas del opistohaptor de М. guanabarensis sp. nov. 2a., vista ventral, 26; vista lateral (Ti- 
po). 3. Huevos de M. guanabarensis sp. nov. 4. Extremo oral de M. guanabarensis sp. nov. Vista ventral 
(Tipo). 5. Atrio genital de M. guanabarensis sp. nov. Vista ventral (Tipo). 
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la vagina poco diferenciada y los huevos de menor talla. Tambiĉn se encuentran va- 
riantes en cuanto a los hospederos: M. guanabarensis sp. nov., se encontró en Euci- 
nostomus argenteus (Gerridae) de Brasil, zona del Atlantico y las otras especies son 
del Pacifico: M. neozealanicus en Helicolenus percoides (Scorpaenidae) de Nueva 
Zelandia y M. nemadactylus en Nemadactylus macropterus (Cheilodactylidae) de Nue- 
va Zelandia, en Cheilodactylus variegatus (Cheilodactylidae) de Chile y de Perú (adon- 
de fué descrita como Paramicrocotyle danielcarrioni por Martinez y Barrantes (1977) 
y considerada sinonima de M. nemadactylus por Oliva y Muñoz (1985). 

M. guanabarensis sp. nov., se distingue de M. bassensis Murray, 1931 y M. vic- 
toriae Woolcock, 1936, especies semejantes respectivamente a M. nemadactylus y 
M. neozealanicus, y de las demás especies del género, principalmente por el gran 
desarrollo del atrio genital con aspecto acetabuliforme. 

Estas diferencias nos hicieron considerar a M. guanabarensis como especie nue- 
va, cuyo nombre específico se debe a la zona geográfica de recolecta, “Baia de Gua- 
nabara, Rio de Janeiro, Brasil.” 
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